| JULIA CYBULSKA 


profesor Technikum Łączności w Krakowie 


po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 7 sierpnia 1961 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 11 bm. o godzinie 18**, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: 


bratowa, bratanek i bratanica. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 11 bm. o godzinie 8 rano w kościele paraf. św. Katarzyny. 
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